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/ INFORME DEL AYUDANTE DE QUİMICA 


Señor Jefe de Seccion de Jeolojía: 


En conformidad a la órden verbal que he recibido del señor Director 
del Museo, paso a esponer a Ud, las necesidades del Laboratorio de Quí- 
mica dependiente de la seccion a su cargo: 

Los elementos de que se dispone sólo permiten hacer análisis Me 
les; ya que en primer lugar no existe un local apropiado para que funcione 
un laboratorio con sus instalaciones completas. 

Faltan algunos aparatos e instrumentos junto con una estantería ade- 
cuada para guardar los materiales, con el fin de tenerlos ordenados i con- 
servarlos. 

Estimo conveniente para subsanar estas deficiencias, la adquisicion de 
un Laboratorio de Química Analítica para análisis mineralójicos en alguna 
de las casas europeas que los proporciona en la forma mas completa ya que 
consultan todos los aparatos, instrumentos i productos químicos necesarios 
para las investigaciones de Química Mineralójica Analítica. 

Ademas, seria mui beneficiosa la compra de algunos tratados de Quí- 
mica que sirvan de consulta i la suscricion a revistas estranjeras que pon- 
gan al corriente de los adelantos que se verifican dia a dia en esta rama 
tan importante de las ciencias. 

Tomando en consideracion el valor de todo el material que se necesita 
i las reformas que habria que hacer para disponer de un local apropiado, 
estimo que no es aventurado asegurar que se necesitaria una suma mínima 
de $ 5,000 (cinco mil pesos) a fin de conseguir los fines que se persiguen. 

Saluda a Ud. atentamente 

Y 
ROBERTO BURR V., 


Ayudante de Quimica 
de la Seccion de Jeolojía. 


